Ludwik Mecenseffy 


emerytowany Dyrektor urzędów pomocniczych, 


przeżywszy lat 78, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, po dlugiém a dolegliwóm 
cierpieniu, dnia 6 Listopada 1875 r. przeniósł sie do wieczności. 


W smutku pogrążona wdowa wraz z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 


i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod Nr. 213 przy ul. Szewskiej we Wtorek 
dnia 9 b. m. o godzinie 3 po południu wprost na Cmentarz; zaś na 


ZALOBNE NABOŻEŃSTWO 


we Środę dnia 10 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Reformatów odbyć się mające. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


